Tweede Kamer der Staten-Generaal 



Vergaderjaar 2014-2015 


Vragen gesteld door de leden der Kamer 


2015Z02309 


Mondelinge vragen van het lid Hachchi (D66) aan de Minister van Defensie 
over het bericht dat het Duitse leger de NH90 per direct aan de grond zet na de 
constatering dat er door designfouten kortsluiting kan ontstaan 
(Bundeswehr.de, 6 februari 2015) (ingezonden 10 februari 2015). 
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